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PERSYARATAN UMUM KUNCI INGGRIS 


RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi, bentuk dan ukuran kunci Inggris. 


DEFINISI 


Yang dimaksud kunci Inggris ialah jenis perkakas untuk mengencangkan dan 
atau mengendorkan baut dan mur, yang dapat diatur untuk beberapa ukuran 
baut dan mur dengan dilebarkan atau disempitkan lubang kuncinya. 


3. BENTUK DAN UKURAN 


3.1. Bentuk 


Bentuk Kunci Inggris seperti terlihat pada gambar 
Ada dua macam bentuk Kunci Inggris : 

Bentuk A dengan arah lubang 15? 
Bentuk B dengan arah lubang 220 30. 


Gambar 
Bentuk Kunci Inggeris 


3.2. Ukuran 
Ketentuan ukuran Kunci Inggris adalah seperti pada tabel berikut. 


Tabel 
Ukuran Kunci Inggeris 


Satuan : mm 


Panjang Total Lebar Kunci 


115 


Ukuran 


Sebutan 


Catatan : 1. Lebar kunci berdasarkan bentuk kepala : 
kepala baut segi enam. 


2. Syarat mutu bahan dan cara uji Kunci KUnci Inggris diatur 
dalam SII. 
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